Wojciech Czernecki 


przezywszy lat 36, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 


14. czerwca 1914 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 20 przy ulicy Miechowskiej wprost na cmentarz 

nastąpi we wtorek dnia 16. b. m. o godzinie 4-tej po południu — na który-to smutny obrzęd 

stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych 
i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


